
TO BU BOAR D 
ICN7009I 

AND 

TO PANEL 


USED FOR 46" ONLY 


TO AU BOARD 

IlNAQjl 


AND 


TO BU BOARD 
CN1002 
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G2 BOARD LOCATOR LIST 


DIODE 

DIODE 

DIODE 

TRANSISTOR 

D6000 

H-1 1 

D6208 

D-2 

D6508 

C-11 

Q6051 

1-3 

D6002 

1-7 

D6302 

H-5 

D6509 

C-12 

Q6100 

F-7 

D6003 

1-6 

D6303 

H-5 

D6510 

B-1 1 

Q6101 

F-6 

D6102 

D-7 

D6304 

H-6 

D6511 

B-1 1 

Q6400 

B-9 

D6103 

E-6 

D6305 

H-5 

D6512 

B-1 2 

Q6401 

C-9 

D6104 

E-7 

D6306 

1-6 

D6551 

H-12 

Q6402 

A-8 

D6105 

E-6 

D6401 

C-9 

D6552 

H-12 

Q6403 

J-7 

D6106 

D-6 

D6402 

J-6 

D6553 

B-1 2 

Q6404 

J-6 

D6107 

D-7 

D6407 

J-3 

1C 

Q6405 

C-9 

D6108 

C-6 

D6408 

J-4 

IC6100 

D-7 

Q6406 

A-7 

D6200 

B-5 

D6452 

B-7 

IC6200 

A-6 

Q6454 

B-8 

D6201 

A-2 

D6454 

B-9 

IC6301 

H-6 

Q6455 

B-9 

D6202 

D-3 

D6456 

B-8 

IC6302 

H-3 

Q6500 

D-12 

D6203 

H-3 

D6504 

B-1 1 

IC6401 

B-7 

Q6501 

C-11 

D6204 

G-2 

D6505 

B-1 1 

IC6402 

B-6 

Q6502 

C-12 

D6205 

G-2 

D6506 

D-10 

IC6502 

A-1 1 

Q6504 

D-1 1 

D6207 

A-3 

D6507 

B-1 1 























